Dr. phil. MIECZYSLAW ŁAŻARÓM 


emer. prof. i b. rektor Politechniki Lwowskiej 


przeżywszy lat 78, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnał w Panu dnia 7 maja 1930 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 9 b. m. o godzinie 2'k po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany brat z rodziną zaprasza 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 10 b. m. o godz. 9 rano w kościele paraf. Bożego Ciała. 


دجوا ال ےتسس س ہے O‏ - س ککصسہ — 


zz =" © ~ Z em a "z — =‏ ...سا سے 


„AETERNITAS" = ZAKŁAD ka |) ACE” ل0‎ ZWĄZKOWA W KRAKOWIE 


KRAKÓW, ULICA MIKOŁAJSKA 14. — TELEFON Nr. 4047. 


A A WA U tma W mia e ہے‎ 


ہہ | o>‏ پت <w re‏ سویسہھ ۔ zm‏ ۔-- ۔ ے سے 


